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يتكوّن الدم من خلايا تطفو في سائل أصفر باهت يسمّى البلازما 1350م 


الل 
السب وتتكون معظم بلازما الدم من الماءء مع مجموعة من المواد الذائبة فيه مصطلحات 
8 حيث تتضمن هذه المواد الذائبة مواد غذائيّة مثل الجلوكوز وفضلات مثل علميه 
اليوريا التي يتم نقلها من مكان إلى آخرفي الجسم. کما تشمل المواد الذائبة البلازما 
أيضًا بروتينات البلازما ۸۶٥٤هام‏ 513503» والتي تبقى في الدم طوال الوقت. Plasma:‏ 
الجلوكوز 
بروتينات الدم 


مواد ذائبة 


+[ماء او بلازما ل 


كريات الدم البيضاء م * 


فضلات مثل اليوربا ماج ون 
كريات الدع الحمراء ©©© 
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السائل عندما يتدفق الدم عبر الشعيرات الدموية داخل 
النسيىى الأنسجة» تتسرب بعض البلازما عبر الفجوات 
١‏ بين خلايا جدران الشعيرات الدموية» وتتدفق 
بسلاسة لتملاً الفراغات بين خلايا الأنسجة. 


ويقدّرأن سدس جسم الإنسان يتكوّن من فراغات بين 
الخلاياء والتى تمتائ بالبلازما المتسرية» والق تسمى 
السائل النسيجي ل آنا!؟ عناو5أ1 
مصطلحات علمية 

السائل النسيجي أب !؟ ع0ا155ة1 

سائل عديم اللون تقريبًا يمل الفراغات 

بين خلايا الجسمء وهو يتكوّن من السائل 

الذي يتسرّب من الشعيرات الدموية. 
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33< 
قارن بين البلازما 


يطابق السائل النسيجي تقريبًا في تركيبه بلازما الدم» 


ره يحتوي السائل النسيجي على عدد أقل بكثير من جزيئات البروتين مقارنة ببلازما الدم : لماذا ؟ 


لأن هذه الجزيئات كبيرة جذا بحيث لا يمكنها التسرب بسهولة عبر 
بطانة الشعيرة الدمودة. 


(70)هل توجد خلايا دم حمراء في السائل النسيجي ؟ 


لا تستطيع خلايا الدم الحمراء العبور لكونها كبيرة جذاء لذلك لا توجد 
خلايا دم حمراء في السائل النسيجي 


هل توجد خلايا دم بيضاء في السائل النسيجي ؟ 
يمكن لبعض خلايا الدم البيضاء أن تمر بصعوبة عبر فجوات خلايا البطانة 
وتتحرك بسهولة في السائل النسيجي. 


مصطلحات علمية 
بروتينات البلازما 
Plasma proteins:‏ 
مجموعة متنوّعة من 
البروتينات الذائبة فى 
بلازما الدم» لكل منها 
وظيفته الخاصة» وكثير 
منها يصنع في الكبد. 
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يكون ضغط الدم داخل 
الشعيرة الدمودة كافيًا لدفع 
السائل خارجًا إلى الأنسجة 


يكون ضغط الدم داخل الشعيرة 
ميلان أقل لإخراج الماء من 
الشعيرات الدموئة إلى الأنسجة 


لكن مع وجود تركيز البروتينات 
الذائبة في بلازما الدم أكبر منه 
فى السائل النسيجىء الأمر 
الذي يسټب منحدرًا لجهد 
الماء من السائل النسيجى إلى 
بلازما الدم. ْ 


ولا يزال منحدر جهد الماء الناتج 
من الفرق في تركيز البروتينات 
ES ES NY‏ 
الطرف الشرياني. 


9 97 وهكذاء تكون محصلة الحركة 
وهكذا تكون محصلة الحركة محصلة حركة الماء إلى الخارج محصلة حركة الماء إلى الداخل NN‏ السائل 
للماء هي الانتقال من الشعيرات 1 ال ا ا 
الدموية إلى السائل النسيجي الدموتة. 


يتدفق السائل إلى خارج الشعيرات الدموتة أكثر مما يدخل إليهاء لذا تكون هناك محصلة 
فقدان السائل من الدم أثناء تدفقه عبر شبكة الشعيرات الدموئة 
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ماذا سيحدث يدفع مقدارًا كبيرًا من السائل إلى خارج الشعيرات الدموثة 
إذا ارتفع ضغط 
الدم ؟ 


وقد يُحتبّس في الأنسجة. 
وسمقّى احتباس السوائل الوذمة 2ممءع060 ظ 


إحدى وظائف الشرينات تقليل ضغط الدم الذي NET A‏ 
يدخل إلى الشعيرات الدموثة لتجنب حدوث الوذمة. : e‏ 


NN CM‏ شْ 

ما أهمية : 3 3 ١‏ ء | ٠. ٠‏ ۰ مل ۰“ ۱ 

0 د يشكل السائل النسيجي البيئة ل ا a‏ 
الت ١‏ المناسبة لكل خليّة في الجسم ه يوفر بيئة مثاليّة لنشاط الخلايا. 


+ 70 المواد بين الخلايا والدم © تنظيم تركيز الجلوكوز والماء والرقم الهيدروجيني 
عبر لنسيجي. لام وفضلات الأيض ودرجة الحرارة. 
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التقودم 
الختاى 
س1: أي من الخيارات التالية يصف مكونات السائل النسيجي 


موقع مدونة سلطنة عمان التعليمية ™0٥.1اd€-WWW.0"2a1 www .oman-edu.com‏ غمان التعليمية 


س2: الجدول التالي يوضح التغيرات في منحدر تركيز المذاب ( منجدر جهد الماء) 
: ومنحدر الضغط المان في الشعيرة الدموية , أي الخيارات التالية صحيحة : 
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www. oman-edu.con‏ غمان 


التقودم 
الختامي 


س3: يتحرك الماء بين البلازما والسائل النسيجي في الطرف الوريدي للشعيرة الدموية , 
أي العبارات التالية تصف الآلية التي تؤدي لحركة الماء . 
أ. منحدر الضغط الماني أكبر من منحدر تركيز المذاب , لهذا يتحرك الماء من الشعيرة الدمودة 
(ب)منحدر تركيز المذاب أعلى من منحدر الضغط المائ , لهذا يتحرك الماء إلى الشعيرة الدموية 
ج. منحدر تركيز المذاب أعلى من منحدر الضغط المان , لهذا يتحرك الماء من الشعيرة الدموية 


د. منحدر الضغط المان أكبر من منحدر تركيز المذاب , لهذا يتحرك الماء إلى الشعيرة الدموية 
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| .. °° 
لتقو دم 
j١‏ ي 4 , 


س4: يتكون السائل النسيجي من البلازما ف الشعيرات الدموية , 5 العبارات التالية 
تصف السبب في تكون السائل النسيجي . شتلطنة عمان 


أ. الضغط الماثي << جهد الماء 
(ب)لضغط الما > جهد الماء 
ج. الأسموزية > الضغط المان 


3 الإسموزبة ام الضغط الماني 
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التقودم 
الختامي 


س5: أي الخيارات يصف التشابه بين السائل النسيجي وبلازما الدم 
مأ)خلايا الدم البيضاء توجد في بلازما الدم والسائل النسيجي 

ب. الضغط في بلازما الدم مشابه للضغط في السائل النسيجي 

ج. توجد البروتينات بنفس التركيز في البلازما والسائل النسجي 


د. جهد الماء ف السائل النسيجي مساو لجهد الماء ف البلازما 


www .oman-edu. con‏ غمان 
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التقودم 
الختامي 


س6: مرض سوء التغذية الاستسقائي ( الكواشيوركور) هو أحد أمراضٍ سوء التغذية 
البروتينية حيث يكون عند المريض نقص في كمية البروتين في الجسم , أحد ٠‏ 
المرض هو إحتباس السوائل (الوذمة) , آي الخيارات التالية تصف هذا المرض 
أ. جهد الماء في البلازما أعلى من جهد الماء في السائل النسيجي في الطرف الشربان للشعيرة الدموية 
ب. جهد الماء في البلازما أقل من جهد الماء في السائل النسيجي في الطرف الشرباني للشعيرة الدموية 
ج. الماء هو مركب قطي ويعرف بأنه المذيب الكوني لهذا القليل من البروتينات ستذوب في البلازما 


(د)جهد الماء للبلازما مساو لجهد الماء في السائل النسيجي 
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الو a‏ 
) الختامي 


يمكنكم تحميل أسئلة ١‏ 


الملفات التالية 


أسئلة على (درس السائل النسيجي) 
أي من الخيارات التالية يصف مكونات السائل النسيجي؟ 


بالبلازما 


الخلايا الصفائح | تركيز البروتينات مقارنة 


': الجدول التالي يوضح التغيرات في منحدر تركيز المذاب ( منجدر جهد الماء) ومنحدر الضغط الماني في 
برة الدموية , أي الخيارات التالية صحيحة ؟ 


الضغط (ع011). 


": يتحرك الماء بين البلازما والسائل النسيجي في الطرف الوريدي للشعيرة الدموية , أي العبارات التالية 
بف الآلية التي تؤدي لحركة الماء ؟ 
أ. منحدر الضغط المائي أكبر من منحدر تركيز المذاب , لهذا يتحرك الماء من الشعيرة الدموية 
ب. منحدر تركيز المذاب أعلى من منحدر الضغط الماني , لهذا يتحرك الماء إلى الشعيرة الدموية 
ج. منحدر تركيز المذاب أعلى من منحدر الضغط المائي , لهذا يتحرك الماء من الشعيرة الدموية 
د. منحدر الضغط المائي أكبر من منحدر تركيز المذاب , لهذا يتحرك الماء إلى الشعيرة الدموية 


يم الختامي على هيئة ملف 300/لا أو 
۴ من خلال الضغط مرتين في وضعية عدم العرض على 


أسئلة على (درس السائل النسيجي) کے : كد ص 
اس :١‏ أي من الخيارات التالية يصف مكونات السائل النسيجي؟ / 1 2 1 1 0 1 0 


س۲: الجدول التالي يوضح التغيرات في منحدر تركيز المذاب ( منجدر جهد الماء) ومنحدر الضغط الماني في 
الشعيرة الدموية , أي الخيارات التالية صحيحة ؟ 


الضغط (ع52) 
الطرف الشرياني للشعيرة الطرق الوريدي للشعيرة 

متحدر تركيز المذاب | متحدر الضغط | منحدر تركيز المذاب ١‏ متحدر الضغط 

(متحدر جهد الماء) الماني (متحدر جهد الماء) الماني 
1 20- 13 20- 33 
ب 20- کله 20- 13 
ج 20 33 20 13 
0 20- 33 20- 13 


س۴: يتحرك الماء بين البلازما والسائل النسيجي في الطرف الوريدي للشعيرة الدموية , أي العبارات التالية 
تصف الآلية التي تؤدي لحركة الماء ؟ 
أ. متحدر الضغط الماني أكبر من متحدر تركيز المذاب , لهذا يتحرك الماء من الشعيرة الدموية 
ب. منحدر تركيز المذاب أعلى من منحدر الضغط الماني , لهذا يتحرك الماء إلى الشعيرة الدموية 
ج منحدر تركيز المذاب أعلى من منحدر الضغط الماني , لهذا يتحرك الماء من الشعيرة الدموية 
د. منحدر الضغط الماني أكبر من منحدر تركيز المذاب , لهذا يتحرك الماء إلى الشعيرة الدموية 


يسر الله أمركم ووفقكم للخير 


